Ughdarras lonadail: Siorrachd Obar Dheathain 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 


0 1 2 3 is còrr iomlan 
1971 19,003 24,688 4,259 744 48,694 
1981 17,623 32,204 10,404 2,231 62,462 
1991 18,228 38,454 19,084 4,163 79,929 





